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SUT) 


Nordik 


Sun 


Buia 








POLARIZED SUNGLASSES 
SPRING SUMMER COLLECTION 2 021 











B111-1 


size: 55/16-140 





B111-2 


size: 55/16-140 


B120-1 


size: 61/15-140 


B120-2 


size: 61/15-140 


B154-1 


size: 58/19-148 








B154-2 


size: 58/19-148 


B154-3 


size: 58/19-148 


B185-1 


size: 59/17-140 


B185-2 


size: 59/17-140 


B193-1 


size: 59/17-140 














B193-2 


size: 59/17-140 





B222-1 


size: 56/16-145 


B222-2 


size: 56/16-145 


B254-1 


size: 53/19-140 


B254-2 


size: 53/19-140 











B286-1 


size: 60/16-145 


B286-2 


size: 60/16-145 


B297-1 
size: 54/16-140 
B297-2 
size: 54/16-140 
B317-1 


size: 49/22-145 














B317-2 


size: 49/22-145 


B317-3 


size: 49/22-145 


B334-1 
size: 57-18-148 
B334-2 
size: 57-18-148 
B381-1 


size: 58/16-143 











B381-2 


size: 58/16-143 


B401-1 
size: 58/18-150 
B401-2 
size: 58/18-150 
B419-1 


size: 54/20-145 


B419-2 


size: 54/20-145 














B483-1 


size: 57/14-140 


B483-2 


size: 57/14-140 


B506-1 


size: 56/17-140 


B506-2 


size: 56/17-140 


B550-1 


size: 61/10-140 








B550-2 


size: 61/10-140 


B613-1 


size: 52/17-138 


B613-2 


size: 52/17-138 


B688-1 


size: 56/17-145 


B688-2 


size: 56/17-145 














B712-1 


size: 59/18-150 


B/12-2 


size: 59/18-150 


B734-1 


size: 58/19-150 


B734-2 


size: 58/19-150 


B778-3 


size: 56/16-145 








B796-1 


size: 53/18-145 





B796-2 


size: 53/18-145 


B833-1 


size: 59/17-148 


B833-2 


size: 59/17-148 


B847-1 


size: 54/17-145 














B847-2 


size: 54/17-145 





B932-2 


size: 55/17-145 


B932-3 


size: 55/17-145 








ë 








N106-1 


size: 56/18-142 





N106-2 


size: 56/18-142 


N116-1 


size: 56/17-148 


N116-2 


size: 56/17-148 


N153-1 


size: 54/20-150 











N153-2 


size: 54/20-150 





N186-1 


size: 55/18-142 


N186-2 


size: 55/18-142 


N199-1 


size: 55/18-145 


N199-2 


size: 55/18-145 











N222-1 


size: 56/15-138 


N222-2 


size: 56/15-138 


N243-1 
size: 52/19-138 
N243-2 
size: 52/19-138 
N292-1 


size: 57/12-145 





Nordik 


sun 








N292-2 


size: 57/12-145 


N308-1 
size: 56/14-138 
N308-2 
size: 56/14-138 
N324-1 


size: 57/15-145 


N324-2 


size: 57/15-145 


Nordik 


sun 





N355-1 


size: 56/16-140 





N355-2 


i size: 56/16-140 





N382-1 


size: 56/17-140 


N382-2 


size: 56/17-140 


N382-3 


size: 56/17-140 














N402-1 


size: 54/19-140 





N402-2 


size: 54/19-140 


N404-2 


size: 58/18-140 


N415-1 


size: 56/17-145 


N415-2 


size: 56/17-145 


Nordik 


sun 





1 N422-1 


« size: 54/19-140 





N422-2 


size: 54/19-140 


N494-1 


size: 59/16-145 








1 N494-2 


size: 59/16-145 


N512-1 


size: 56/19-145 





Nordik 


sun 








N512-2 


size: 56/19-145 


N512-3 


size: 56/19-145 


N530-1 
size: 58/17-140 
N530-2 
size: 58/17-140 
N556-1 


size: 61/15-140 








N556-2 


size: 61/15-140 


N600-1 


size: 55/18-140 


N600-2 


size: 55/18-140 


N616-1 


size: 56/21-150 


N616-2 


size: 56/21-150 











N642-1 


size: 61/14-144 


N642-2 


size: 61/14-144 


N64 7-1 


size: 54/14-140 


N64 7-2 


size: 54/14-140 


N674-1 


size: 55/18-145 











N674-2 


size: 55/18-145 


N708-1 
size: 54/20-140 
N708-2 
size: 54/20-140 
N718-1 


size: 58/15-145 


N718-2 


size: 58/15-145 











N774-1 


size: 59/17-148 


N774-2 


size: 59/17-148 


N774-3 


size: 59/17-148 


N804-1 


size: 59/16-145 


N804-2 


size: 59/16-145 











N831-1 


size: 54/18-140 





N831-2 


size: 54/18-140 


N834-1 


size: 60/17-142 


N834-2 


size: 60/17-142 


N844-1 


size: 53/16-145 











N844-2 


size: 53/16-145 


N844-3 


size: 53/16-145 


N846-2 


size: 58/18-140 


N944-1 


size: 62/15-145 


N944-2 


size: 62/15-145 





Ms 





RV109-1 


size: 54/19-145 





RV109-2 


size: 54/19-145 


RV112-1 


size: 56/16-145 


RV112-2 


size: 56/16-145 


RV139-1 


size: 54/18-145 





RV139-2 


size: 54/18-145 


RV139-3 


size: 54/18-145 


RV176-1 


size: 59/14-143 


RV176-2 


size: 59/14-143 


RV191-1 


size: 54/17-142 








Ms 





l RV191-2 


size: 54/17-142 





RV212-1 


size: 56/16-147 


RV212-2 


size: 56/16-147 


RV246-1 


size: 57/16-148 


RV246-2 


size: 57/16-148 








RV272-1 


size: 61/14-141 


RV272-2 


size: 61/14-141 


RV285-1 


size: 57/16-148 


RV285-2 


size: 57/16-148 


RV334-1 


size: 55/17-147 








e Ed 





RV334-2 


size: 55/17-147 


RV351-1 


size: 54/18-145 


RV351-2 


size: 54/18-145 


RV364-1 


size: 60/16-130 


RV364-2 


size: 60/16-130 








RV375-1 


size: 56/16-144 


RV375-2 


size: 56/16-144 


RV419-1 


size: 57/16-143 


RV419-2 


size: 57/16-143 


RV427-1 


size: 56/16-145 








Ms 





RV427-2 


size: 56/16-145 








RV430-1 


size: 54/18-145 


RV430-2 


size: 54/18-145 


RV454-1 


size: 62/16-141 


RV454-2 


size: 62/16-141 








RV460-1 


size: 57/17-137 





RV460-2 


size: 57/17-137 





RV461-1 


size: 56/16-148 


RV461-2 


size: 56/16-148 


RV472-1 


size: 59/14-137 








Ms 





RV472-2 


size: 59/14-137 


RV498-1 


size: 62/14-143 


RV498-2 


size: 62/14-143 


RV504-1 


size: 54/21-148 


RV504-2 


size: 54/21-148 








RV511-2 


size: 58/17-147 


RV521-1 


size: 52/21-147 


RV521-2 


size: 52/21-147 


RV534-1 


size: 55/18-147 


RV534-2 


size: 55/18-147 








Ms 





RV536-1 


size: 50/20-140 


RV536-2 


size: 50/20-140 


RV556-1 


size: 60/18-142 


RV556-2 


size: 60/18-142 


RV578-1 


size: 54/17-143 








RV578-2 


size: 54/17-143 


RV584-1 


size: 53/16-145 


RV584-2 


size: 53/16-145 





RV597-2 


size: 62/14-137 


RV608-1 


size: 55/18-144 








Ms 





RV608-2 


size: 55/18-144 


RV622-1 


size: 56/13-145 


RV622-2 


size: 56/13-145 





RV626-1 


size: 63/14-131 


RV626-2 


size: 63/14-131 








RV657-1 


size: 53/20-145 


RV657-2 


size: 53/20-145 


RV672-1 


size: 55/17-140 


RVO72-2 


size: 55/17-140 


RV692-1 


size: 51/20-150 








Ms 





RV692-2 


size: 51/20-150 


RV695-1 


size: 56/15-145 


RV695-2 


size: 56/15-145 





RV714-1 


size: 54/18-145 


RV714-2 


size: 54/18-145 








RV725-1 


size: 61/15-125 


RV725-2 


size: 61/15-125 


RV740-1 


size: 54/17-137 





RV740-2 


size: 54/17-137 


RV740-3 


size: 54/17-137 








Ms 





RV751-1 


size: 58/18-139 





RV751-2 


size: 58/18-139 





RV/62-1 


size: 52/18-143 


RV762-2 


size: 52/18-143 


RV786-1 


size: 53/18-143 








RV786-2 


size: 53/18-143 


RV802-1 


size: 59/16-138 


RV802-2 


size: 59/16-138 





RV807-1 


size: 54/18-145 


RV807-2 


size: 54/18-145 








Ms 





RV830-1 


size: 59/14-134 


RV830-2 


size: 59/14-134 


RV855-1 


size: 56/17-140 


RV855-2 


size: 56/17-140 


RV855-3 


size: 56/17-140 








RV871-1 


size: 54/18-145 


RV871-2 


size: 54/18-145 


RV893-1 


size: 66/15-124 


RV893-2 


size: 66/15-124 


RV907-1 


size: 58/13-141 








Bu 





RV907-2 


size: 58/13-141 





RV930-1 


size: 53/18-145 


RV930-2 


size: 53/18-145 


RV930-3 


size: 53/18-145 


RV958-1 


size: 54/17-143 








RV958-2 


size: 54/17-143 


RVK154-4 


size: 54/16-116 


RVK154-5 


size: 54/16-116 


RVK402-4 


size: 59/17-116 


RVK402-5 


size: 59/17-116 








Ms 





RVK425-3 


size: 42/15-118 


RVK425-4 


size: 42/15-118 








